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In montagna piove molto ... 
... la pianura resta a secco 


@ || mese è iniziato sotto l'influsso dell’antici- 
clone nord-africano, che già a fine giugno si 
era esteso fino alle Alpi portando temperature 
molto alte. Il picco di temperatura si è avuto 
il giorno 2 con 34-38 °C su pianura e costa, 
ad un soffio dai record storici assoluti. 

Nei giorni successivi correnti occidentali 
hanno portato un po' di instabilità e hanno fa- 
vorito una leggera discesa della temperatura. 
In complesso, tutta la prima decade è stata 
contraddistinta dal gran caldo; il mare ha rag- 
giunto la temperatura di 28 °C, record per ini- 
zio luglio. In questo contesto di caldo e secco 
si sono avuti solo alcuni temporali, local- 

@ mente accompagnati da grandine. 

@ La seconda decade è iniziata all'insegna del- 
l'instabilità per l'estensione verso il Mediter- 
raneo di una vasta depressione centrata sul 
centro-nord Europa. Già il giorno 10 si sono 
avuti dei temporali di una certa intensità, spe- 
cie sui monti ma localmente anche in pia- 
nura. La presenza di correnti cicloniche e 
fredde in quota ha favorito la discesa della 
temperatura su valori nella norma o legger- 
mente inferiori. Fino al 16 si sono avuti rove- 
sci e locali temporali, specie sui monti. 

@ Successivamente, in seguito a una nuova 
spinta dell’anticiclone, il tempo si è fatto più 
stabile ed è ritornato il caldo. 

@ La terza decade è iniziata con un fronte 
freddo atlantico, che ha portato temporali e 
piogge intense sui monti e su molte zone di 


Il mese in sintesi 


@ Prima decade 
con temperature alte; 
Tmare di 28 °C 


@ Alcuni episodi di grandine 


@ Inizio seconda decade con 
tempo instabile 


@ Dal 16 al 20 nuova spinta 
anticiclonica 


@ Nella terza decade un 
fronte freddo causa 
piogge su monti e pianura; 
siccità su Bassa e costa 


@ Inusuale Bora forte sulla 
costa 


@ Dal 25 risalita dell’antici- 
clone nord-africano 


@ A fine mese temporali su 
Alpi, Prealpi e alta pianura. 


®@ Perdura la siccità su pia- 
nura e costa 


L'evento del mese 


I temporali del 6 luglio 2012 @ 

Nonostante luglio 2012 non abbia avuto tante giornate tempora- 
lesche, in almeno quattro episodi (6, 11, 21 e il 30 luglio) si sono 
verificati dei temporali forti nella nostra regione. Nel caso dell’11 
luglio sono stati segnalati danni a Trieste, mentre in quello del 6 lu- 


glio è stata segnalata grandine a Udine. Quest'ultimo caso merita 
un approfondimento. 

La situazione sinottica alle 00 UTC del 6 luglio 2012 mostra una 
bassa pressione centrata sullo stretto della Manica, alla quale è 
associato un sistema frontale che attraversa la Francia scendendo 
fino alle Isole Baleari. Tale fronte 24 ore dopo si sposta verso la 
Germania, mentre una linea d’instabilità, probabilmente da esso 


generata, si trova ormai in Ungheria. continua > 





pianura; sulla Bassa pianura e sulla costa le 
piogge sono state molto scarse o assenti. 

La sera del 21 ha iniziato a soffiare la Bora. @ 
Bora che a Trieste sarà protagonista anomala 
per la stagione fino al 24, soffiando con forza 

e costanza eccezionali per il periodo. Le raffi- 
che più forti si sono avute il 23 con ben 125 
km/h, con medie anche di 70 km/h. Le tem- 
perature ovviamente sono scese e l’aria è ri- 
masta più secca dei periodi precedenti; molto 
marcata la diminuzione della temperatura del 
mare, scesa molto rapidamente fino a 13.6 
°C il giorno 23. 

Dopo il 25 l’anticiclone nord-africano è ritor- @ 
nato verso le Alpi, portando ancora gran caldo 
con punte in pianura sui 34 °C. 

Il 28 correnti atlantiche hanno spinto l’antici- @ 
clone più a sud, causando qualche temporale 
su Alpi e Prealpi Carniche e in serata qualche 
rovescio o piccolo temporale anche sulla pia- 
nura. ll giorno successivo temporali più forti 
ed estesi si sono avuti sulla zona montana e 
pedemontana (locali grandinate). Il 30 e il 31 

si sono avuti altri temporali sulla media e 
bassa pianura (segnalati dei danni da vento 
forte), che non hanno tuttavia attenuato le @ 
condizioni di forte siccità. 

L’afa è stata attenuata dalla presenza di venti 

di Bora, sebbene le temperature massime 
siano rimaste sui 30-32 °C. La temperatura 
del mare a fine mese è risalita sui 25 °C, no- 
nostante l'ulteriore presenza di Bora. 


Oro.big elevation filled contour. Satel_IR_grb grib231 filled 


contour. fulmini location.Station plot (euro_levels). 
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> continua 


Il profilo dell'atmosfera effettuato dall’Aeronau- 6-jul-2012,10:25:00 Oro.friulkelevatigfilled contour. Radar_grb grib228 filled 
tica Militare col radiosondaggio di Campofor- contour. fulmini location. APR UGAS); ; FStationarmy, 
mido rileva un nocciolo di aria molto calda e | Cc. © # 

umida (©2343 K nei primi 1000 m di atmo- 

sfera) alle 12 UTC del giorno precedente, men- 

tre l'instabilità potenziale misurata alle 00 UTC | ; 3 ! a 
del 6 luglio è ovviamente minore, anche se co- o x 68.0 
munque alta: CAPE=1460 J/kg, Lifted Index=- *-@ DI 

3 K, Maximum Buoyancy=12 K e VFlux=-32 

g/m?s. Purtroppo il sondaggio delle 06 UTC non 

è stato effettuato per motivi economici. 

| primi temporali della giornata nascono già alle 

O1 UTC nella zona del lago di Garda, e succes- 

sivamente si spostano verso est. Varcano il con- 

fine occidentale della nostra regione verso le 3 

UTC e si intensificano rapidamente (da notare 

che in quel periodo diverse stazioni di pianura 

misuravano una ®, di circa 350 K). Nell’im- 

magine riportata in prima pagina si vede il ca- 

nale infrarosso del satellite Eumetsat MSG alle Li 

ore 11 UTC, con i molti fulmini (misurati dal INT EVISIA 
CESI) caduti tra le 10:45 e le 11:15 UTC. L’im- 

magine a fianco mostra, invece, la riflettività del —anche un nucleo di alta riflettività nella zona di Trieste. 

radar meteorologico di Fossalon di Grado alle La cella “udinese” si sposta quindi verso la zona di Faedis, per 
ore 10:20. E' visibile una cella temporalesca a poi scivolare in Slovenia, mentre sul golfo di Trieste continuano 
ovest di Udine, poco prima che venisse segna- ad alimentarsi nuove celle che interessano tutta la zona tra 
lata della grandine nella zona di Udine. Si nota Monfalcone e Muggia fino alle 14 UTC. 
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Piogge elevate 
in montagna, 
scarse in pianura 


In Friuli Venezia Giulia 
le piogge di luglio sono 
risultate molto diversifi- 
cate sul territorio. 
Infatti sulla costa e 
sull’Isontino sono pio- 
vuti appena 10-20 mm 
in due o tre giorni di 
pioggia, mentre sulle 
prealpi Giulie si sono 
registrati quasi 500 mm 
di pioggia (Musi, Cori- 
tis) distribuiti in 12-15 
giorni. 

Nelle due zone, in 
senso opposto, i valori 
registrati si sono disco- 
stati di molto dal nor- 
male andamento 
climatico, toccando ll- 
velli pluviometrici rara- 
mente riscontrati negli 
ultimi 50 anni. 

Anche nelle altre zone 
montane le piogge sono 
risultate Intense con 
una frequenza legger- 
mente sopra la norma. 
Sulla pianura pordeno- 
nese e sull'alta e media 
pianura udinese le piog- 
gia sono risultate in 
linea o al di sotto dei 
valori medi climatici. 


L'episodio di pioggia più 
importante è stato regi- 
strato a Musi il giorno 

13 con più di 113 mm. 


CARNIA 

TOLMEZZO 
ENEMONZO 

FORNI DI SOPRA 
PALUZZA 

e [=] M. ZONCOLAN 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 

CHIEVOLIS 
PIANCAVALLO 

ALPI GIULIE 
TARVISIO 

FUSINE 

PONTEBBA 

CAVE DEL PREDIL 

e [=] M. LUSSARI 
PREALPI GIULIE 


COLLINARE 
GEMONA 
BORDANO 
FAGAGNA 

FAEDIS 

SAN PIETRO AL NATISONE 
PIANURA UDINESE 
UDINE 
PRADAMANO 
CIVIDALE 
CODROIPO 
TALMASSONS 
LAUZACCO 
BICINICCO 
GORGO 
PALAZZOLO D.S. 
CERVIGNANO 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 
VIVARO 
BRUGNERA 

SAN VITO AL TGL. 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 
CAPRIVA D.F. 
CARSO 

SGONICO 

BORGO GROTTA 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE 

MUGGIA 
MONFALCONE 
FOSSALON 
GRADO 

LIGNANO 

BOA PALOMA 


230,3 
410,8 
122,1 
113,1 
128,8 


3 
3 
4 
2 
2 
3 
2 
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TR. 
778 512 732 

932 593 888 

876 556 12° 817 13 
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1301 743 1253 
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8590 554 300 793 20. 
525 321 477 
1050 704 980 
1184 746 1095 
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Prima decade molto calda. La Bora “rinfresca” il mare 


La temperatura media in pianura a luglio 2011 si è attestata in- 
torno ai 25 °C, circa 1-1.5 °C in più rispetto alla norma. Le tem- 
perature più elevate si sono riscontrate nella prima decade, 
quando le medie in pianura sono risultate costantemente supe- 
riori di circa 4 °C rispetto al dato climatico; nella seconda e terza 
decade le temperature si sono riportate su valori più tipici per il 
periodo. 

In effetti il giorno più caldo del mese è risultato proprio il 2, 
quando a Gradisca d'Isonzo si sono superati i 33 °C, mentre 


quello più freddo è risultato, a seconda delle località, o il 1/7 0 
il 22, quando in pianura si è scesi sotto i 13 °C e sul Monte Lus- 
sari si sono toccati i 2./ °C. 


A Trieste anche la temperatura del mare è risultata estrema- 
mente calda nei primi 10 giorni del mese con valori di 2 /-28 
°C per poi riportarsi su valori più tipici per il periodo. In occa- 
sione della forte bora del 23 la temperatura del mare è scesa 
sotto i 19 °C. 


Legenda 


| meteogrammi riassumono 
in quattro distinti pannelli | 
principali dati meteorologici 
giornalieri. 

Pannello 1 (superiore): è in- 
dicata la temperatura (°C) 
massima, media e minima 
a 1,8 m; la fascia arancione 
e blu indicano, rispettiva- 
mente, il 90° percentile 
della temperatura massima 
degli ultimi 10 anni e il 10° 
percentile della temperatura 
minima degli ultimi 10 anni. 
Pannello 2: pittogrammi 
con le condizioni prevalenti 
del cielo e i fenomeni; le 


barbe indicano la direzione 
di provenienza del vento a 
10 mela relativa velocità 
massima giornaliera (5 
m/s, trattino corto; 10 m/s, 
trattino lungo; 50 m/s, 
triangolino). 

Pannello 3: è indicata la 
pioggia (istogramma) in 
mm e la radiazione globale 
in MJ/me. 

Pannello 4 (inferiore): ta- 
bella con i dati giornalieri. 


[1] dati di: 
- neve forniti da Ufficio 
Neve e Valanghe della Re- 


gione Friuli Venezia Giulia; 
- fulmini forniti da CESI- 
SIRFE 


[2] Confronto con le serie 
storiche OSMER degli ultimi 
10 anni (dato mancante se 
serie dati <10 anni). 


[3] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di pioggia. 


[A] Scarto in % tra le 
piogge cumulate nel pe- 
riodo e le piogge delle serie 
storiche OSMER degli ultimi 
10 anni (dato mancante se 


serie dati <10 anni). 


[5] Giorno di gelo: 
Tmin <0 °C. 


[6] Giorno di ghiaccio: 
Tmax <0 °C. 


[7] Giorno caldo: 
Tmax= 30 °C. 


[8] Notte calda: 
Tmin> 20 °C. 


Le serie con dati mancanti 
sono state ricostruite e sono 
Indicate con “*”. 


[=] La misura può essere 
soggetta a grossa Incertezza 
per le particolari condizioni 
del sito 


e Stazione di vetta 


Significato dei colori nelle tabelle 


valori compresi tra il 10° 
e il 90° percentile 














mm valori inferiori al 10° 
percentile 


i valori superiori al 90° 
percentile 


la serie di dati è inferiore 
a 10 anni 
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CARNIA 
TOLMEZZO 22,6 129 22 354 2 0 0 16 3 
ENEMONZO 20,2 od 22 dh 23,9 0 0 3 0 20,0 5,6 05/2007 37,9 21/2006 
FORNI DISOPRA — 18,1 6,8 22 318 2 20,0 0 0 2 0 
PALUZZA 19,8 9,9 16 324 2 0 0 O 0 
e M.ZONCOLAN 12,9 5 28 (Ai I 0 0 0 0 12.) 1,2 10/2007 25,6 21/2006 
e M. SAN SIMEONE 15,3 6423 247 2 0 0 0 0 14,9 2,8 11/2004 27,4 23/2006 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 19,8 10,4 «<2 do 2 0 0 2 0 
CHIEVOLIS— 21,5 12417 35,2 2 0 0 Il l 
PIANCAVALLO 15,9 Dil 16 207.2 16,1 0 0 0 0 
e PALA D'ALTEI 15,2 66 23 249 2 0 0 0 0 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 17,7 74 MU 326 1 13,8 0 0 2 0 17,8 3,3 02/2011 35,2 21/2006 
FUSINE 17,4 67/17 349 1 0 0 O 0 
PONTEBBA 19,3 3,9 15 344 1 0 0 ] 0 
CAVE DEL PREDIL 17,1 lie: W 305 1 0 0 2 0 
e M.LUSSARI — 12,4 2323 240 1 0 0 0 0 12,4 -0,5 24/2011 25,0 21/2006 
PREALPI GIULIE 
MUSI 20,8 11,9 17 334 2 0 0 ] 0 (RS 6,3 05/2007 35,2 21/2006 


CORITIS 20,0 98 22 33,8 
e M.MATAJUR 14,1 6,316 22,0 
COLLINARE 


19,2 4,8 05/2007 = 35,4 21/2006 
13;3 0,2 11/2004 24,9 21/2006 


fi 
(«») 
(«=») 
0 
(«a») 


fed 
(«=») 
_ì 
2 

















GEMONA (232 153 16 352 2 22,7 0 0 15 3 22.7 94 31/2007 36,3 21/2006 
BORDANO 239 152 15 365 2 0 0 18 9 
FAGAGNA 244 15 16 364 2 25,2 0 0 19 8 23,3 98 04/2007 389 21/2006 
FAEDISO RARI 143 17 353 2 231 0 0 19 5 23,0 82 05/2007 369 19/2007 
SAN PIETRO ALNATISONE 22,7 126 17 349 2 0 0 18 0 
PIANURA UDINESE 
UDINE 244 138 21 374 2 25,4 0 0 21 5 23,6 87 05/2007 389 21/2006 
PRADAMANO 239 133 21 355 2 0 0 21 0 
CIVIDALE (240 151 17 360 2 24.8 0 0 20 8 23,2 98 05/2007 38,7 21/2006 
CODROIPO 241 136 17 367 2 25,5 0 0 22 2 234 6,9 05/2007 37,5 21/2006 
TALMASSONS = RANA 143 17 370 2 25,6 0 0 22 3 23,6 83 05/2007 394 23/2006 
LAUZACCO 245. 141 17 371 2 0 0 21 5 
BICINICCO 240 124 17 361 2 0 0° 22 2 
GORGO 251 152 17 349 30 0 027 10 
PALAZZOLO D.S. 135 17 365 2 26,5 0 0 24 7 23,6 89 06/2005 384 23/2006 
CERVIGNANO 137 17 374 2 239 0 0 24 3 235 82 05/2007 378 23/2006 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE BAI 158 16 370 2 0 0 22 12 239 97 05/2007 37,8 23/2006 
VIVARO 241 142 16 363 2 239 0 0 19 5 23,0 92 05/2007 384 21/2006 
BRUGNERA 247 146 16 366 2 25,4 0 0 21 5 235 92 05/2007 38,2 21/2006 
SAN VITO ALTGL. BASI 148 17 357 2 239 0 0° 22 6 23,2 84 05/2007 375 21/2006 
ISONTINO 
GRADISCA DIS RAM 133 17 382 2 26,5 0 0 23 8 239 84 07/2010 38,3 19/2007 
CAPRIVADE 25,0 163 19 375 2 25,7 0 O 22 5 23,7 89 05/2007 397 19/2007 
CARSO 
SGONICO (244. 147 19 376 2 22.7 0 0 17 6 23,0 7 05/2007 385 19/2007 


BORGO GROTTA 24,1 15,3 19 36,7 
FASCIA COSTIERA 


N 
(«n») 
(«u») 
TI 
Mao 
I 





TRIESTE 26,9 13,5 29 dadi ‘2 0 0 11° 28 25,2 14,5 04/2007 34,5 16/2009 
MUGGIA 25,9 18,7, “<3 399 2 0 0 13° 28 
MONFALCONE 24,9 148. dI 23959 .2 0 O dd 
FOSSALON 16 17 360 2 26,0 0 021° 20 24,3 10. 05/2007 37,4 19/2007 
GRADO 19,2 dd 356 30 29,9 0 0 18° 29 29;1 12,7 05/2007 36,4 19/2007 
LIGNANO 183,1 16 345 2 0 0 11° 27 25,0 14,5 04/2007 37,7 19/2007 
BOA PALOMA — 26,0 93. dI 32% 2 0 0 P 29 


Temperatura del mare (°C, 2 m di profondità) (Trieste) - Luglio 2012 
1203 405 6070 89 10 11 12 13 14 15 l6 17 18 19 20 AR, n 27 28 29 30 31 





CSO e SONORO 25,9 25,8 POMMOGRI 24,3 24,8 25,6 25,9 MBIA 25,2 20,6 18,6 19,5 23,0 23,6 24,3 24,8 25,2 24,8 24,1 
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Meteogrammi 





Gradisca d’Isonzo (GO) 















































©) 
v 
2 
iu) 
v 
[ON 
E 
v 
t 
È 
E 
(10) 
'D 
D 
n°) 
(a 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 4.2 
Vento max 5.3 10.7 6.1 6.8 9.6 11.9 6.7 6.4 dal 8.6 11.7 11.3 12.7 6.8 11.2 10.0 6.4 6.3 7.8 7.2 12.0 12.8 13.9 11.7 5.3 6.2 6.6 6.4 7.3 13.2 10.0 
Vento medio 2.1 2.9 2.2 2.3 2.7 2.8 2.4 2.3 2.5 2.9 3.0 3.7 3.6 2.9 4.3 2.3 1.6 2.2 2.5 2.9 4.0 4.4 3.9 2.6 17 17 Z.1 2.2 2.4 3,5 2.4 
T massima 35.2 38.2 32.9 33.4 32.4 31.9 30.8 31.8 33.0 32.9 31.7 30.0 29.7 30.1 25.7 29.5 28.8 30.4 31.2 32.2 25.4 27.1 29.0 30.9 28.8 30.6 33.2 33.7 32.2 32.3 32.7 
T media 28.1 29.8 26.9 26.8 27.2 23.8 24.9 25.9 26.2 26.5 25.5 24.3 24.0 25.3 22.4 22.6 21.9 PIT 24.6 25.8 21.9 22.0 23.5 24.7 23.1 24.1 26.2 26.5 25.9 26.2 25.7 
T minima 21.4 22.0 19.9 20.3 22.0 19.6 19.1 20.2 20.5 19.9 17.6 16.9 18.9 20.2 18.4 16.2 13.3 14.9 17.7 19.7 15.5 15.2 17.8 TI 18.7 18.6 18.8 20.6 19.3 19.2 18.5 
Radiazione 28.8 28.5 23.8 29.2 28.1 16.2 26.7 29.8 30.2 28.3 27.5 25.6 19.8 23.4 19.6 27.9 29.8 29.8 28.5 27.9 10.6 27.2 28.2 15.1 14.0 22.7 27.6 25.3 26.9 24.0 28.0 
Pordenone 
©) 
Ù 
2 
a) 
(0) 
(ON 
E 
Lv 
t 
e 
E 
Ko) 
D 
D 
. 0 
(a 
Pioggia 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.7 0.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 2.4 0.6 0.0 0.0 1.6 8.2 9.9 2.0 
Vento max 5.1 8.1 8.8 6.1 7.9 10.6 6.1 6.1 7.3 8.4 9.9 8.4 9.3 13.3 12.6 6.1 5.8 5.5 5.0 8.1 14.6 8.0 10.5 8.2 5.9 6.2 5.5 4.9 8.7 13.2 7.2 
Vento medio 1.4 2.0 2.1 1.6 2.1 2.4 1.6 1.8 2.0 2.6 2.5 2.5 3.3 2.0 3.5 1.6 1.7 1.6 1.6 2.6 3.8 2.7 4.4 2.3 1.3 1.4 1.3 1.6 2.0 3.4 2.2 
T massima 35.0 37.0 33.4 33.7 34.1 30.1 32.2 33.4 34.5 32.7 33.1 30.3 27.4 28.6 25.7 28.2 29.5 31.6 31.9 32.7 25.2 28.3 29.2 32.6 29.7 31.1 33.7 33.7 33.2 31.2 33.1 
T media 28.6 29.3 27.2 27.2 26.8 24.2 25.9 26.8 27.1 26.8 25.8 24.4 22.6 24.1 21.6 22.5 23.1 24.8 25.4 26.6 21.1 22.2 24.0 25.3 22.8 24.6 26.7 26.9 25.2 25.3 25.2 
T minima 22.5 22.4 21.4 20.2 21.5 20.4 18.2 20.1 19.9 21.1 18.7 17.4 18.5 20.2 17.4 15.8 16.0 17.4 18.7 21.0 16.8 16.3 19.5 20.0 18.0 18.4 19.4 21.5 19.8 19.8 17.8 
Radiazione 27.5 26.2 22.2 28.4 26.0 19.4 28.8 27.2 28.5 24.4 27.6 26.6 16.8 14.1 19.0 27.1 28.7 28.8 27.4 25.9 11.0 27.2 24.7 18.8 21.4 24.6 26.2 23.8 24.0 20.1 27.3 
Tarvisio (UD) 
©) 
d 
2 
a) 
vd 
(ON 
E 
v 
t 
fo) O : ‘ ' da 4a 1 42,4 43, 441 424 , Sb O 
\ \ ‘ 44 Cr] 4 44,4 bi 444 43, 4 i 
Sx LS 
100 
75 
E 
= 50 
Ko) 
D 
D 
(ali 25 
0 
Pioggia 0.0 8.8 0.1 0.0 1.2 1.5 0.1 0.0 9.2 21.1 26.1 5.2 46.2 48.8 31.0 0.3 0.9 0.0 0.1 0.0 37.5 0.7 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0 0.5 2.7 28.2 0.5 
Vento max 7.2 9.4 7.6 6.7 9.2 12.0 9.2 9.4 11.8 13.9 9.1 9.1 8.0 6.8 12.0 6.6 6.0 9.3 9.6 11.2 10.6 11.8 11.6 11.2 4.7 4.9 5. 8.4 13,5 7.2 Z.1 
Vento medio 2.2 1.5 1.6 17 1.4 1.9 1.4 2.5 2.0 1.5 1.8 2.9 1.9 0.8 1.9 1.9 11 1.7 2.2 2.3 1.9 2.5 2.5 2.4 1.1 1.1 1.3 1.6 1.3 1.8 1.8 
T massima 32.6 30.6 27.8 28.8 29.7 26.9 27.0 28.0 28.4 22.7 26.5 21.5 15.9 23.4 16.0 20.7 24.7 26.2 27.2 27.1 19.4 17.6 19.4 24.4 20.6 26.3 29.6 29.5 27.0 23.2 24.2 
T media 24.4 20.6 20.9 20.9 18.9 16.3 19.1 21.0 21.2 16.3 17.6 16.4 12.6 16.7 12.5 14.1 15,5 18.0 20.3 19.7 12.4 12.8 14.0 17.9 16.6 18.1 20.3 21.3 17.2 17.0 17.3 
T minima 15.6 13.7 15.7 13.8 12.3 11.3 10.4 13.6 13.4 12.5 12.5 12.5 11.0 11.8 9.8 8.9 7A 10.3 12.1 13.1 7.9 7.6 8.8 11.7 13.3 12.5 10.9 13.4 12.6 13.3 12.1 
Radiazione 28.3 18.6 21.8 25.9 19.3 16.5 20.0 29.1 23.2 19.2 23.8 22.8 6.2 14.8 10.5 24.8 25.1 30.2 27.1 27.5 2.4 18.8 19.7 24.4 10.1 16.2 27.7 23.4 16.1 15.8 27.4 
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Radiazinna [M I/ma\ 


Radiazinna [M I/ma\ 


Meteogrammi 


Tolmezzo (UD) 
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Pioggia 0.0 0.0 0.6 0.0 6.0 8.0 0.0 0.0 18.4 15.2 15.0 23.6 58.8 77.6 74.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4 0.0 0.6 1.4 0.4 3.4 0.0 0.8 8.2 28.2 0.6 
Vento max 8.4 10.6 7.6 8.0 12.9 14.1 8.5 8.7 9.4 7.5 12.0 8.8 4.1 11.8 8.2 7.0 8.0 8.8 9.2 8.0 6.5 9.9 10.6 12.1 7A 7.9 8.4 9.5 12.3 13.4 6.0 
Vento medio 2.6 2.1 2.5 2.6 3.0 2.9 2.7 2.6 3.1 2.1 2.7 2.6 1.2 1.9 1.9 2.6 25 2.4 2.6 2.5 2.1 3.5 3.5 3.6 2.0 2.2 2.6 2.5 2.3 1.9 2.3 
T massima 33.7 35.4 32.7 32.6 33.0 25.8 30.1 30.3 32.4 28.4 30.6 28.3 23.8 23.9 22.9 27.3 26.2 28.4 29.1 30.5 22.9 26.6 27.3 33.4 25.2 28.7 31.7 31.3 30.5 30.3 32.1 
T media 27.9 27.5 25.9 25.9 22.9 20.6 23.9 24.6 24.8 21.0 22.1 21.6 18.5 19.8 17.0 20.4 20.6 22.7 23.7 24.8 18.2 19.9 20.7 23.1 20.9 22.9 25.0 25.6 22.3 21.9 23.3 
T minima 21.8 21.4 20.5 18.4 18.3 16.6 16.6 18.7 17.8 16.6 17.2 15.4 15.3 15.6 14.2 13.6 13.6 16.7 17.2 18.6 14.3 12.5 14.2 16.3 17.2 17.4 16.8 19.9 18.6 17.2 15.9 
Radiazione 27.3 24.8 20.4 29.4 21.3 17.8 27.0 23.3 28.3 20.0 26.7 24.8 10.7 9.3 10.8 31.6 28.8 28.6 25.9 27.8 9.4 29.0 20.3 24.9 11.5 21.1 28.0 23.7 17.2 15.8 28.4 

Trieste 
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Pioggia 0.0 0.0 0.1 0.0 6.6 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 3.4 10.4 7A 7.0 14.7 15.6 5.8 5.1 7.8 15.4 30.9 18.1 18.4 12.0 23.4 23.8 10.7 10.1 11.4 12.5 23.2 29.8 34.7 26.8 11.0 6.3 6.4 8.6 11.2 20.3 21.5 
Vento medio 1.3 2.5 2.3 2.1 2.5 2.9 2.1 2.2 2.5 4.5 5.7 8.6 6.6 4.9 10.5 8.0 3.0 2.9 4.9 5.5 10.5 16.1 17.4 10.1 3.0 2.7 3.3 4.0 4.7 8.7 8.7 
T massima 30.1 35.8 29.6 30.4 30.7 28.9 28.2 29.5 30.3 31.6 31.1 29.6 28.4 30.5 28.2 27.6 25.9 26.7 29.0 30.7 28.7 23.8 25.8 28.9 25.8 27.5 29.3 29.1 29.6 32.8 32.7 
T media 28.2 30.1 27.9 27.9 28.0 25.8 26.4 27.2 27.8 28.0 26.9 26.2 25.8 27.2 24.5 24.1 24.0 25.3 26.3 27.9 24.3 21.6 22.5 25.8 24.1 24.3 26.0 27.1 27.4 28.2 28.5 
T minima 25.8 26.2 25.7 25.2 23.0 21.6 24.5 24.9 25.4 25.9 19.3 21.7 23.3 24.8 22.3 21.2 21.0 22.6 23.2 26.3 20.8 19.8 18.5 23.1 23.0 21.8 23.3 24.3 25.5 26.0 24.6 
Radiazione 26.6 24.8 24.4 2I.T 16.1 10.5 26.0 28.2 28.2 27.4 27.5 22.8 23.3 22.4 17.5 26.4 27.6 27.1 26.7 26.2 11.2 23.9 25.1 9.5 19.2 21.6 25,5 23.7 24.2 22.0 25.6 
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Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 4.2 18.5 0.0 3.4 0.0 2.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 1.8 
Vento max 5.4 9.1 7.2 5.6 9.7 14.2 6.9 Cl 9.7 11.0 11.2 10.5 11.4 12.0 14.4 6.3 6.4 7.5 7.8 8.0 12.1 10.5 11.9 11.0 5.3 5.2 5.2 6.3 10.0 13.3 8.9 
Vento medio 1.5 2.5 2.0 1.6 2.8 2.2 2.1 2.0 2.2 3.2 3.2 3.7 3.9 3.2 4.5 2.0 1.9 2.1 2.0 2.7 4.0 3.2 3.5 3.0 1.1 1.2 1.4 1.8 2.7 4.0 2.8 
T massima 34.7 37.4 32.7 32.6 32.5 30.0 30.5 31.7 32.7 32.4 31.6 28.9 26.2 28.4 23.7 27.6 27.5 30.1 31.6 32.4 23.9 27.3 28.4 32.1 26.8 30.0 32.8 34.2 32.2 31.2 32.6 
T media 27.5 28.8 26.9 26.3 26.4 23.2 24.4 25.5 26.0 26.0 24.8 23.3 21.9 23.7 20.7 21.7 21.4 23.6 24.6 25.6 20.4 21.7 23.0 25.0 22.5 23.5 25.6 26.5 24.6 25.4 25.0 
T minima 20.3 20.2 20.2 19.5 20.7 17.7 16.6 19.0 172.1 21.0 17.2 16.5 17.8 18.2 16.8 15.3 13.9 16.2 17.2 19.3 13.8 14.4 15.8 19.9 18.6 17.3 17.5 19.2 18.5 18.5 18.0 
Radiazione 26.5 25.6 22.8 26.1 24.9 15.4 25.6 27.5 27.9 24.0 27.0 26.2 14.6 16.3 15.0 28.8 27.6 27.5 26.4 25.6 8.0 27.4 25.0 16.3 13.8 19.5 25.4 23.3 21.1 20.3 26.7 
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Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s e km/ora) 


Gradisca d’Isonzo N Pordenone N 


Luglio con molto vento 


Le velocità medie mensili 
del vento filato sono risul- 
tate molto più elevate 
della norma (vedi tabella; 
ad esempio a Trieste 5.6 
contro 3.5 m/s). 

Nel capoluogo giuliano si 
sono contati 13 giorni con 
bora sopra i 15 m/s (54 
km/h) quando di solito nel 
settimo mese dell’anno 
non se ne contano più di 
8. Sempre a Trieste il NW 
giorno 23 la bora ha sfio- 
rato i 125 km/h, velocità 
massima del vento regis- 
trata nei mesi estivi al- 
meno dal 1995. 





Trieste N Udine N 


Nei grafici sono riportate 
per 6 stazioni significa- 
tive del Friuli Venezia Giu- 
lia le raffiche massime 
giornaliere (punti rossi, 
m/s) del vento a 10 m 
suddivise per ottante; nel 
box in grigio la raffica 
massima per ottante con 
l'indicazione del giorno in 
cui si è verificata. 





Lignano N Monte Zoncolan N 


Nella tabella è riportata 
la velocità media del 
vento filato a 10 m (m/$), 
la velocità media (m/s) e 
la frequenza (%) del 
vento per ottante. 





Gradisca 20 46002 20] 2,8 1 21 
Pordenone 20. DAI I e 19 21 18 


Trieste 


Udine 
Lignano 45 ita 0; 
Monte Zoncolan Su) e 30 33 32 25 23 





